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Test ee 


Schließen Sie das Werkzeug an 
das RPM Kabel an 


Nach dem Anschließen drehen 
Sie die Kurbel um die Frequenz 
zu ermitteln 
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Prüfergebnis —ZLI- 


Dreht sich die Magnetscheibe einmal gibt Sie 6 Signale und die LED blinkt 6x auf 


Vielen Dank! 
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